Mgr Tadeusz 


DUFRAT 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT, SZWAGIER 
I WUJEK 


NASZ NAJLEPSZY PRZYJACIEL 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 4 marca 1987 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we czwar- 
tek, dnia 12 marca 1987 roku, o godzinie 12.30, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA Z CÓRKĄ I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek 12 bm. o godz. 11.30 


w kościele paraf. św. Maksymiliana Kolbe, Mistrzejowice. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


